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TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR ELECTRÓNICA 


ZONA REGISTRAL N° IX 
SEDE REGISTRAL - LIMA 


Partida Registral : 53493384 


DUA/DAM : 000-0000-00-000000-0 
Titulo: 2018-641768 
Fecha del Titulo : 24/11/2021 
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Datos del Vehículo 


Categoria : L3 

Marca : ITALIKA 

Modelo : VGO125 

Color : NEGRO VERDE Hi aaa 
Número de VIN : LLCLTIRO2HCKO1043 
Número de Serie : LLCLT1RO2HCKO1043 
Número de Motor : [C1520MIH6606929 
Carrocería : MOTOCICLETA 

Potencia : 5.9207500 

Form. Rod. : 2X1 

Combustible : GASOLINA 


Asientos : 2 Cilindros : 1 
Pasajeros : 1 Longitud : 1.82 
Ruedas: 2 Altura: 1.11 
Ejes: 2 Ancho: 0.68 


| 


Placa N° 


1149-1F 


Año Fabric. : 2016 
Año Modelo : 2017 


N° Versión: S/V 


Cilindrada : 0.125 

P. Bruto : 0.238 
Neto : 0.088 
0.150 


Carga U! 


| egstrador 
Zona Registrat ix - Sede Uma 


